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Završetak samoizolacije (zdravstvenog nadzora) i povratak na radno mjesto (trenutna 
preporuka, HZJZ, 23.03.2020.) 


Osobe koje tijekom razdoblja samoizolacije od 14 dana ne razviju niti jedan simptom 
kompatibilan s COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, kratkoća daha) mogu se 
vratiti na svoje radno mjesto bez provedbe testiranja. 


Izuzetak su zdravstveni radnici koji su upućeni u samoizolaciju kao bliski kontakti oboljelih, a 
koji tijekom samoizolacije nisu razvili niti jedan simptom COVID-19 bolesti (asimptomatski 
tijekom samoizolacije). Takvi se zdravstveni radnici na svoje radno mjesto mogu vratiti nakon 
provedenog testiranja 14.-tog dana samoizolacije i zaprimanja negativnog rezultata 
testiranja. 


